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@イ古ーピース （ L サイズ / S サイズ） . 
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感低反発イヤーピース . 

® 延長コード（長さ：日. 8 m ). 

③つ、プ . 

⑥キヤリングケース . 
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DEMON 

インイヤーへッドホン 

AHC710 


ご使用の前じご確認ください。 


安全に関ずる重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みのうえ、 
正しくお使いください。 



ち5かパ_この表示を無視して、誤った取り撒いをす 
ると、人が死 t または重傷を負う可能性が 
想定される内容を示していまず。 


取扱説明書 


>お買い上げいただき、ありがとうございます。 

>ご使巧の前じこの取撒説明書をよくお読みのうえ、正しくご使巧 
ください。 

>お読みになった後は、いつでも見られるところに『保証書』•『製 
品のご相談と修理-サービス窓□のご案内』と共に大切に保管し 
てください。 


□ 安を上お守りいただきたいこと 


運転中は使用しない 

0 自転車やパイク、自動車などの運転中はへッドホンを絶 
対に使用しないでください。交通事故の原因となります。 
歩行中に使巧ずる場合は、周囲の音が聞こえじくくな 
り、交通事故の原因となりますのでごま意ください。 

水が入ったり、濡6したりしないよう(こ 

雨天-降雪中-海岸-水辺での使用は特にごま意くだ 
さい。 

义烫-感電の原因となります。 



ねじを外したり、分解や改造をしたりしない 

この機器を改造しないで<ださい。乂災•感電の原因 
とな y ます。 

内部の点横-調整-修理は販売店じご依頼ください。 


^o^ し/*と 7 r し 


落としたり、破損したりした場合は 

0 まず接続している機器から本機のプラグを抜いて販売 

店にご連絡ください。そのまま使巧すると义雖•感電 
の原因とな y まず。 


A 注意 


この表示を無視して，誤った取りあいをす 
ると，人が傷害を負う可能性が想定される 
内容および物的損害のみの発生が想をされ 
る内容を示しています。 


□ 巧を上お守りいただきたいこと 


長時間大音量で闇かない 

Q 耳を刺激ずるような大音量で長時間続けて間くと、聴 

力に悪い影響を与えることがありまず。ちを刺激しな 
いよう、適度な音量でお楽しみください。 

接続機器の電源を入れる前に 

A 音量を最かじしてください。 

实が大きな音が化て聴力障害などの原因となることが 
_ ありまず。 


温度の局い場所には置かない 

A 直射日光の当たる所、炎天下の車中など特にごま意く 
ださい。 

_ 高温により、部晶が変形したり故障したりずることが 

あります。 

ィ中ーピースをお子様の手の届くところに保管しない 

A イ中ーピースを幼いお子様が誤って飲み込まないよう、 
お子様の手の届かないところに保管してください。 

□取り扱いについて — 

長時間音が歪んだ状態で使用しない 
Q 本機が発熱し、义がの原因となることがありまず。 


•コードの抜き差しは、あずプラグを持っておこなってくだ 
さし)。 

>コードにストレスをかけると、コードの断線など故障の原 
因じなります。 

々のことをずって正しくお使いください。 

•無理にコードを引っ張5ない。 

•付属のクリ 、ソプ にコードを取り付けたり取りはずしたり 
ずるときじ、無理にコードを引っ張らない。 

.コードをホり曲げない。 

• ポータブル機器をぶらさげない。 

•ポータブル機器に巻きがけない。 

•ポータブル機器をぶ6下げると、接続コードが外れてポー 
クブル機器が巧下ずる場合がありまず。このような場合、 
当社ではポークブル機器の保証は致しかねまず。あらかじ 
めご了承ください。 

•へ、ソドホンの巧れを拭き取るときは、柔らかい巧を使用し 
て軽く拭き取ってください。 

•金属の部分が直接肌に触れまずので、金属アレルギーのち 
はご使用をお控えください。へ、ソドホンを使用中に肌に合 
わないと感じたときは、使用を中止して屋師またはお買い 
上げの販売店じご柜談 < ださい。 

• ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本 
機に付着ずると、変質したり変をずることがありまずので 
使用しないで < ださい。 

>音量を上げ過ぎると音が漏れやすい構造になっています。周 
囲の人の迷惑にならないようじ気をつけましょう。特に電車 
の中などの公共の場所で使用する場合にはごを意ください。 


まを上のご注意 


取り扱い上のごを意 


付属品について 


r - 1 

後日のためじ記入しておいてください。 

購入店ち： 

電話 （ - - 

) 

ご購入年月日： 

年月日 
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りり枚固 固本固固 
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ほいかた 


イヤーピースについて 


2種類のが質のイヤーピースを付属していまず。おがみに合 
わせてお使いください。 

ほ反発クイプ:ちへのフィット性がをく、周囲の 
騒音の影響を受けに<い材質でず。 

通常タイプ：汗やミ由の影響を受けに<い材質で 

ず。 S / M / L の3サイズの中から最 ) 
適なちのを違んでお使い<ださい。^ 

•イヤーピースは，本体の取り付け部に巧まじ取り付けてください。 
•イヤーピースは長期のご使用や保をじよって，劣化ずる恐れがあり 
ます。イヤーピースのお換は，お買い上げの販売店またはおおくの 
修理相談窓□じご巧誘<ださい。詳し<は，付属の『製品のご相談 
と修理-サービス窓□のご案内』をご覧<ださい。 

•低;反発クイプのイヤーピースを水に濡6さないで<ださい。水に濡 
れると劣化が早<なります。 


巧いかた 


" L " を左ちじ、" R " をちちに 
装着してください。 





L " には識別用の突起がありまず。 


キヤリングケースのほいかた 

このようじ収納してください。 



巧 I 圧と修理について 


偏正書 

この製品)じは保証書が添付されております。保証書は、必ず「販売 
店を•購入日」などの記入を確かめて販売店か6受け取っていただき、 
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。 


保証期間はご購入曰から1年間です。 


□ 保証巧囲中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保 
証書をご覧ください。 

保証書が添付されない場含は、有料修理じなりまずので、ごま意ください。 


□スライダーとクリップについて 

•スライダーの位置を調節ずると、左ちのコードの余分なた 
るみを巧えられまず。 

• 付属のクリ、ソプをお使いになると、コードを衣服のポケッ 
卜などに固定できまず。 



□ 保証期間経過をの修理 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望じより、有 
料修理致しまず。 

有料修理の料金じついては『製品)のご柜談と修理-サービス窓□の 
ご案内』じ記載の、おおくの修理相談窓□へお問い合わせください。 

修理を巧巧されるとを 

□ 修埋を依巧される前に 

•正しい操作をしていただけずに修理を依頼される塌合がありまずの 
で、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。 


依巧の際に連絡していただをたい内容 

•おを前、ご住所、お電話番号 

•製品を . 取扱説明書の表紙に表示しています。 

• 製造番号••…保証書に表示しています。 

• できるだけ詳しい故障または異常の内容 

補修部品の巧有期巧 

補修巧性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後8年です。 

お客様の個人居巧の巧護について 

• お客様じご記人いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス 
活動およびその後の安全点横活動のためじ記載内容を利用させてい 
ただく場合がございますので、あ6かじめご了承ください。 

•この商品に添付されている保証書じよって、保証書を発行している 
者〔保証責任者）およびそれ！::/外の事業者に対ずるお客様の法律上 
の権利を制限するものではありません。 


まな仕様 


□おま：ダイナミック型 
□ ドライバー:ク 11.5 mm 
□ インピーダンス：16 D 
□ 感度：110服 / mW 
□ 最大入力： 250 mW 
□ 再生周波数： 5〜25.000 Hz 
□質量： 5.6 g (コード含まず） 

□ コード長： 0'7 m Y 型 OFC 線 

□プラグ：ク 3.5 mm 金メッキステレオミニプラグ 

様およびタト衛は改をのため，予告な < 変更ずることがあります。） 


す朱な舍巧 デ八 3：^シユ—で—でーヴデイ:^ヴ 

本社 干1 04-0033 東京都中央区新 j 111-21-2 

茅場巧タワー 14 F 

お客様相談センター tel :045-670-5555 

【電話香号はお間違えのないよラにおかけください。】 

受付時間9 : 3日〜じ： 00、12: 4日〜17: 3日 
(当社休日および祝日を隐く、月〜金曜日） 


□ 修理を巧巧されるとを 

•添付の『製品のご相談と修理•サービス窓□のご案内』じ記載の、 
おおくの修理相談窓□へご相談ください。 

•修理を依頼されるときのために、捆包材は保存しておくことをおず 
ずめしまず。 


故障-修理-サービス部品じついてのお問い合わせ先（サービスセンター） 
じついては.次の URL でもご確認できます。 

http://denon.jp/inTo/info02.html 

Printed in China 541110268 006D 












































